Ś.Ą P. 


Dr EDWARD 


CHOLEWA 


adiunkt Katedry Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
przeżywszy lat 54, zmarł nagle 12 lipca 1962 roku w Warszawie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek 16 bm. o godzinie 15:30, 
o czym zawiadamiają w głębokim żalu pogrążeni: 


Żona, i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek 16 bm. o godzinie 8% w kaplicy 
na cmentarzu rakowickim. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
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